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10. Wahlperiode 

03. 12. 86 


Änderungsantrag 

der Fraktion der SPD 


zur Sammelübersicht 169 des Petitionsausschusses (2. Ausschuß) 
über Anträge zu Petitionen 
— Drucksache 10/6102 — 


Der Bundestag wolle beschließen, 

die Petition 2-10-14-563-25636 der Bundesregierung zur Berück- 
sichtigung zu überweisen. 


Bonn, den 3. Dezember 1986 

Dr. Vogel und Fraktion 
Begründung 

Die Petenten, zwei Bürgerinitiativen, wenden sich gegen den 
geplanten Bau einer militärischen Ersatzübergangsstelle über die 
Weser im Bereich Achim bei Ahausen/Bollen. 

Die mit dem Bau und der Nutzung der Ersatzübergangsstelle 
verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft und die zu erwar- 
tenden Belästigungen der Bewohner der umhegenden Gemein- 
den durch den Übungsverkehr machen den Bau des Ersatzüber- 
gangs an der vorgesehenen Stelle nicht vertretbar. Die Bundes- 
regierung wird aufgefordert, Alternativem für eine Ersatzüber- 
gangsstelle zu prüfen, deren Folgen für Natur, Landschaft und 
Menschen vertretbar sind. Der Kompromißvorschlag, beim 
Übungsbetrieb auf den Einsatz von Kettenfahrzeugen zu verzich- 
ten, ist nicht geeignet, auf Dauer die Nachteile für Natur und 
Mensch zu vermeiden. Für den Übungsbetrieb — auch mit Ket- 
tenfahrzeugen — befinden sich in der Nähe der geplanten Ersatz- 
übergangsstelle in nahezu unbewohntem Gebiet bereits zwei 
panzergerechte Übergangsstellen. 
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